DAN RA 


・ 施 工 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工 事 説 明 書 お よび 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
・ 軽微 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 す る こと 場合 が あり ます 。 
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命 約 40000h *1 *2 


















































設計 目標 値 で あり 、 保 証する 値 で は あり ませ ん 。 使 用 条件 に より 変化 致し ます 。 
全 光 東 が 初 期 光 東 の 70% に 低下 する まで の 時 間 。 
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